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mittels iiber der Losung ist.    Ich bezeickne ersteres mit rL, letzteres mit v'-r, also
25)
und wenn man das Boyle-Gay-Lussac'scbe Gesetz auf den Dampf anwenden darf,
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Die Energieanderung ist also unter Fortlassung des Volumens des ver-dampften Wassers ira fliissigen Zustande
»>       ^'-v
Wenn wir andererseits eine Dampfrnenge von der Masse 1 aus reinem Wasserdampf gleicher Temperatur condensiren und zur Losung als Ersatz des verdunsteten Wassers hinzufiigen, ist die Energieanderung
28)                     ^'=1-*
wo A die Verdiinnungswarme bei der Concentration C' und Vw das specifische Volumen des reinen.Wasserdanipfes bedeutet. Hiernach ist, da wir nvL = p1 Vw anzusetzen haben,
eine Grleichung fiir die Yerdiinnungswarme , genau entsprecnend der-Kirchkoff'schen, nur dass bier, wo die Concentration willkurlich ist, die Differentiation fur constante Concentration ausgefiihrt werden soil. Alle Yersucbe tbun dar, dass fiir geringe Concentrationen 7t sehr nahe gleich pf ist. So betragt die Spannkraft pf des Wasserdampfes bei 0° bekanntlicb 4,569 mm. Nennt man mit Dieterici eine Normal-losung eine solcbe, die neben lOOOg Wasser 1 Grammmolekel der ge-losten Substanz entbalt und misst die Concentration Of in Theilen einer solchen Normallosung (die also 1 Grammmolekel der wasserfreien ge-
losten Substanz  und — — = 55,55 Grammmolekeln Wasser entbalt, 18
Plydrat und nicht Hydrat),  so  nat  man  z. B. nacb  dem Genannten folgende zusaminengehorige Werthe:nd diese constant ansetzen. )ie Ausgangsgleichungen sind die unter 67:) auf S. 519; da C" und \ C" gleich Null sind, haben wir die erste davon zu benutzen. Diese fiir d C' = 0 und indem p durch it ersetzt wird,
